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(Gp す 。 ー 5 稲生 
宮 の : 【 対 象 者 】 労働 安全 衛生 法 に 基づく 「 ア ー ク 溶接 特別 教育 講習 修 | 学科 ①7/28.29 | a 
宮古 ア ク 溶 接 特 別 教育 了 証 」 の 取得 を 目指 す 方 実技 30 2 の 12/22. 23 宮古 
※ 研 修 時 間 : 14 時 間 (2 日 間 ) ( 公 財 ) 岩手 労働 基 
共催 - ( 公 財 ) 岩手 学 働 基 準 協 会 宮古 寺 部 準 協会 宮古 支部 
ガス 溶接 業務 に 関す る 安全 衛生 の 知識 ・ 技 能 に つい て 学び ます 。 
(きめ 【 対 象 者 】 労働 安全 衛生 法 に 基づく 「 ガ ス 溶接 技能 講習 修了 証 」 | 史 科 ① 8/4. 5 
宮古 | ガス 溶接 技 能 の 取得 を 目指 す 方 実技 30 2 @ 2023/ 宮古 
※ 研 修 時 間 : 14 時 間 (2 日 間 ) 夫 1/11. 12 
共催 : ( 公 財 ) 岩 手 労働 基準 協会 宮古 支部 1 


く 注 記 > 
※1. ①② は 、 同じ 内 容 で 実施 し ます 。 
※2. 最少 開催 人 数 等 に つい て は 、 各 実施 担当 施設 に お 問い 合わ せく だ さい 。 





